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El grabado representa el canal de Panama ya terminado. Fernando de Lesseps, el constructor del canal de 
Suez, comenzé los trabajos en 1881, pero tuvieron que ser abandonados después de llevar gastados en ellos 
cerca de $350,000,000 oro. Los Estados Unidos reanudaron los trabajos en 1903. Para llegar al término 
de tan enorme obra, esto es, para cortar,en dos el Nuevo Mundo, se han gastado $200,000,000 més. , 
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